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安全上のご注意 必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 

1^、 胃^「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

八ま意 「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。） 

してはいけない内容です。実行しなければならない内容です。 


A 警告 


0 

禁止 


♦妊娠中•生理中の人は 
使用しない。 

ホルモンバランスび不安定 
で肌トラブルのおそれび 
あります。 


0 

禁止 


♦下記の人は使用しない。 

* アレルギー体質のある人 
* 皮膚病および 
アトピー性皮膚炎の人 
* 敏感肌の人 

肌•身体のトラブルを生じる 
原因となります。 



0 

禁止 


♦下記の場合には使用しなし、。 
* 肌に傷や湿疹、はれものなど 
のある場合 

* 皮膚炎、過度の日焼けなど、 
皮膚に異常のある場合 

肌•身体のトラブルを生じる 
原因となります。 


0 

禁止 


♦顔のお手入れ m がの目的で 
使用しない。 

やけどや感電•けび•体調 
不良の原因となります。 


♦肌や身体に痛み•異常を感じ 
た5ずぐに使用を中止する。 


〇 

必ず守る 


守らないと肌 • 身体の 
トラブルを生じる原因と 
なります。 


>安全上のごを意 
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〇 

必ず守る 


•必ず交流100 V で使用する。 
(日本国内専用） 

♦電源プラグや 
器具用プラグは 
根元まで確実に 
差し込む。 

守らないと乂災や感電， 
やけどの原因となります。 



〇 

必ず守る 


電源プラグ 
を巧く 


♦掃除の際は、必ず電源 
プラグをコンセントか5巧く。 

抜かないと、感電やけびの 
おそれびあります。 


電源プラグ 
を巧く 


参使用時 1 U がは電源を切り、 
電源プラグをコンセント 
か5巧く。 

抜かないと、乂災や発乂の 
原因となります。 


〇 

必ず守る 


>電源プラグや器具用プラグに 
ほこりび付着しないように、 
定期的に掃除ずる。 

守らないと湿気などで 
絶縁不良の原因となります。 


〇 

必ず守る 


♦必ず専用の電源コードを 
使用する。 

また、電源コードを 
他の機器に使用しない。 

守らないと乂災の原因と 
なります。 


0 

禁止 


♦収納時に電源コードを 
本体に巻きつけない。 

電源コードに負荷びかかり 
断線し、感電やシヨートの 
原因となります。 


参電源プラグや器具用プラグ 
を巧くときは、コードを引っ 
張5ずに必ず電源プラグや 
器具用プラグを持って巧く。 
(金属部に触れないように 
する） 

守らないと 
感電•やけど 
の原因となります。 



0 

禁止 


♦次のようなときは使用しなし、。 
* コード•電源プラグび傷んで 
し、たり、熱くなつたりする。 

* コンセントへの差し込み 
びゆるい。 



♦コードを傷つけたり、 
加工したり、無理に曲ずたり、 
弓 I つ張ったり、ねじったり 
しない。 


巧れ曲がっている 


へこんでいる 

哥 Q — 

被覆の傷み 

♦コードに重い物をのせたり、 
はさみこんだりしない。 


喝 


•器具用プラグの先端に 
ピンやごみを付着させない。 

乂災や感電 ，ショート， 
やけどの原因となります。 


三女全上のごを意 
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安全上のご注意 


A 警告 


喔) 

めれ手禁止 


♦めれた手で電源プラグや 
器具用プラグをコンセントや 
本体か5巧き差ししない。 
また、めれた手で使用しない。 

感電やショート^ 
の原因となり 
ふ9 〇 〇〇 



禁止 


广 

♦ミ谷室内や湿気の多い所で 


使用したり、保管したりしない。 


水のかかりやすい所(洗面台 

の上など）に置かない。 

水場使用 

絶縁劣化に 



禁止 

V 

より感電や 
乂災の原因 
となります。 


ft 


0 

禁止 


♦落としたり、ぶつけたり 
しない。 

感電や発乂の原因となり 
ます。 



0 

禁止 


♦引义性のもの 

(アルコール、シンナー、 
ベンジン、除光液、 

スプレーなど）の近くで 
使用しない。 

爆発や乂災の原因と 
なります。 


♦水につけない。また給水は 
給水タンクを必ず使用し、 
本体や電源スイッチに水を 
かけない。 


水めれ 乂災や感電- 


ショート•やけどの 
原因となります。 



0 

禁止 



♦乳幼児の手の 
届かない所に 
保管し、 
使わせない。 


>器具用プラグをなめさせない。 

やけどや感電•けびの原因と 
なります。 


0 

禁止 


参スチーム 吹出□にピンや 
針金などの金属物、 
その他の異物を入れたり、 
ふさいだ0しない。 

感電の原因と 
なります。 



分解禁止 


•絶対に改造•分解•修理を 
しない。 

発乂や異常作動によるけび 
の原因となります。 

修理はお買い上げの販売店 
または、パナソニック電工 
修理ご相談センターにご相談 
<ださい。 


I 安全上のごを意 
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八ミ主意 

V ) 

•使用後、排水ずるときは、 
お湯び手にかか5ないよラ 
に本体を持つ。 

•使用後は給ホタンクの高温 
必ず守るにを M する。 

守らないとやけどの原因と 
なります。 

V ) 


♦精製水 • 水道水 m がのものを 
給水タンクに入れない。 

やけどや故障の原因と 
なります。 

g 止国變 

V J 


♦電源スイッチ操作時に 

\ 

•使用中はスチーム吹出□に 

スチームに触れない。 

触れたり、のぞいたりしない。 

ノズル先端か520 cmiy 内の 

電源を切った後、 

スチームに顔や手を近づけ 

透明なスチームび出るため 

ない。 

(約1分間）スチーム吹出 □ 

•使用中や使用後10分 m 内は、 

に近づかない。 

参平5な面に置いて使用し、 

禁止 傾けたり、ゆすったり、 

手に持って使用しない。 

持ち運んだりしない。 


(スチーム吹出□か5多量に 

参使用中や使用後 

スチームび出る、湯びこぼ 

10分内は、給水タンクの 

れるおそれびあります） 

着脱をしない。 

やけどの原因となります。 

V J 


0 

•掃除するとき似州よ、水を 

/ C \ ♦スチーム吹出□から 心/ 

入れた状態で、本体をゆず5 

Cy 誰紙 ぶぶ 

禁止 

ない。 

^ 甲 


1 スチーム吹出□に水滴びたまり、電源を入れたとき湯滴び飛ぶおそれび^ 

V あります ) 

やけどの原因となります。 

V 


J 


安全上のごを意 


安全上のごを意のイラストは実際の商品と異なります。 
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各部のなまス 


r 



•細 ^ aa 

給水栓 

閉める開ける 



器具用プラグ 
差込 □ 


タンク 

初めて使用するとさ、 
本体や給水タンク内に 
水滴び付着しているこ 
とびありますび、検査を 
行ったとさの水び残つ 
ているわので、衛生上 
問題はありません。 


コード 



おずずめの使いかた 


お肌のために守ってください。 

•スチームでの過度なお手入れは、かえって肌に良くありません。 

使いはじめは、1日]回を週2〜3回、使用約]か月後からは1日]回の使用 
び目安です。 

肌の様子を見ながら回数、時間などを調整し、使用して < ださい。 
•スチームを使用中、肌にトラブルび生じたときは、使用を中止し医師に相談 
して < ださい。 

•スチームでのお手入れ終了後、基礎化粧品でのケアび必要です。 

終了後のケアをしないと、肌の水分び蒸発しやすくなり、肌び乾燥すること 
びあります。 


うるおい補給をするとさ 


スチーム 
約目分 




ディープクレンジングをするとさ 


スチームを あてながら 
クレンジング（約3分） 



※手や顔をめらさずに使用するタイプのクレンジング剤をご使用の場合、スチーム 
をあてた後、ティッシュなどで水気を取ってからクレンジングを行ってください。 
※クレンジング剤、メイクの種類によっては落ちにくい場合びあります。 

※クレンジング剤び手についた状態で、本体の操作や給水を行わないでくださし、 
また、クレンジング剤、化粧品びついたまま本体を放置しないでください。 
プラスチックび劣化し変色やヒビび入って故障するおそれびあります。 



•ミ谷室内や湿気の多い所で使用したり、保管したりしない。 
また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 

絶縁劣化により感電や乂災の原因となります。 


W 華すめ S 使いかた 
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準備をしましよう 


1平らな場所に本体を置く 

•机などの平らで固い場所に置いて使用し、 
手に持って使用しない 


2給水タンクを取りはずす 

♦給水タンクを上に弓Iき上げる 


タンクに水を入れる 

①給水栓を回して開ける 

2タンクに水を入れる ^ 

うるおい補給： FULL (満水位置） W 

デイープクレンジング： HALF (半分位置） 
©給水栓を閉める 

@給水タンク表面についた水滴をふき取る 




4給水タンクを取りつける 

•給水タンクを「カチッ」と音びするまで押し込む 

※給水タンクを取りつけると本体内部に水び供給され 
給水タンクの水は減少します。 

※給水タンクの着脱を繰り返すと 
排水□から水び漏れる場合びあります。 


準備をしましよう 
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使える水は何ですか？ 




精製水または水道水です。 
(おすすめは精製水です） 



精製水 薬局などでお買い求めください。 

※開封後は冷蔵庫に保管してください。 


水道水 水道水も使用可能です。ただし、水質によっては本体寿命を 
短くする原因となるため、精製水のご使用をおすすめします。 

浄水器などからつくるミき水もご使用可能です。 

(カルシウム製剤を添加したアルカ U イオン整水器や、 

S ネラルを添加した浄水器からつくる浄水は使用しない 
でください。） 


その他の水は使用しないでくださし、 

ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカ U イオン水、生理 
食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。水質によっては 
本体寿命び短くなる原因となります。 

何も混ぜないでください 

化粧水•ア□マオイルなど他のものは一切混ぜないでください。 
やけどや故障、本体寿命び短 < なる原因となります。 


V 


準備をしましよう 


1X 

1X 
















使いましょう 


1器具用プラグを本体に差し込む 




使 

し、 

ま 

し 

ぶ 

う 


2電源プラグを 

コンセントに差し込む 



3電源スイッチを 
ON にする 

※約]分でスチームび出ます。 

《「ジー」音は放電による音です。 
スチームの出ちにより途切れることび 
ありますび異常ではありません。 
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4 顔に スチームを あてる 

•顔びノズル先端から 
20 cml ； (上離れているか確認する 
距離感びわかりにくし化きは、 
付属の「距離の目安ガイド」を 
使用する 



•スチームを顔全体にあてたいとさは、 
アゴの上あたりからあてる 


•スチームに顔の位置び合わせにくいときは、テーブルやイ义 
座布団の高さで調整する 



「 FULL 」 まで給水の場合は、約6分 

「 HALF 」 まで給水の場合は、約3分でスチームび停止します。 
(給水量によってスチーム時間は変動します） 


※残りの水び少なくなるとスチームの出方び 
変動しますび異常ではありません。 


終了後は電源スイッチを 
OFF にする 




使 

し、 

ま 

し 

ぶ 

う 


スチームでのお手入れ終了後、基礎化粧品での ^ 

ケアが必要です。 A 

※終了後のケアをしないと、肌の水分び蒸発しやすくなり 、 n 
肌び乾燥することびあります。 

V_ J 
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使い終わった! 5 



八注意 


•使用後1日分内は、傾けたり、ゆすったり、持ち運んだり 
しない。 

やけどの原因となります。 


1本体を10分が上冷ます 


2電源プラグをコンセントから巧く 




使 

し、 

終 

?- 3器具用プラグを本体から巧く 

6 



4給水タンクを取りはずす 

♦給水タンクを上に弓Iさ上げる 
※水滴び落ちることびありますので、 
ぬれても良い場所で行ってくださし、 
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※使用後は必ず給水タンクおよび本体内の水を捨ててください。 

水アカの付着や異臭の原因となります。 


5タンクの残り水を捨てる 

※タンクに付着した水滴はふき取ってください。 



6本体内の水を捨てる 


M 頃斜スイッチを押しなびら 
「排水」の矢印にそって 
排水□から捨てる 


傾斜スイッチ 


排水 □ 



八ま意 


•使用後、排水するときはお湯が手にかからないように 
本体を持つ。 

やけどの原因となります。 


7本体に給水タンクを取りつける 

•給水タンクを「カチッ」と音びするまで 
押し込む 



8本体に付着した水滴をタオルなどでふき取る 


※長期間（数週間じ(上)使用しないとさは、十分に乾燥させてから保管してください。 











掃除のしかた 


ク、 


(絶対に本体の水洗い•つけおき洗し、をしない） 
本体内の掃除(月1回行ってください） 


•水アカの付着防止、除去のため、 iu 下の手順で掃除する 
(使用後は、必ず1日分(上冷ましてから行う） 


タンクに FULL (満水位置）まで 
水を入れ、給水栓を閉める 



2給水タンクを本体に取りつける 

3 


本体を水平に3〜4回振る 

※本体は傾けないで回すようにして振って 
<ださい。 


4 給水タンクを取りはずす 

5 



回すようにして振る 


底面の傾斜スイッチを 
押しながら本体内の 
水を捨てる 

♦本体を水平に戻し、再度水を 
捨てる動作を2〜3回繰り返し、 
水を捨てる 



排水 □ 


傾斜スイッチ 


6手順 2 ぺの 動作につ 内）を2回程度繰り返す 

フ給水タンクの水を捨て、本体や給水タンクに 
が着した水滴をタオルなどでふき取る 


>掃除のしかた 
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排水しても本体内には水が少し残ります 

※再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。 

※水道水によっては、排水の中に白い粉や巧れび生じることびありますび、 
これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。 


本体の掃除 


♦固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、店\き取る 
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。 
故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 


電源コードの掃除(月1回行ってくださし、） 


•電源プラグをコンセントから、器具用プラグを本体から抜さ、 
ほこりなどを乾いた布でふき取る 



，給水栓パツキンびはずれてしまつた5 


1給水栓の真ん中部分を押し上げる 

•人差し指で給水栓の真ん中部分を押す 

2給水ネをパッキンの 
凸部を探す 

•給水栓ノてッキンを反らしなびら、 

店、ちを軽 < 下に押す 

3給水ネをパッキンの 
凸部と給水栓の 
凹部をあわせる 

♦給水栓ノ くッキンを浮かせたまま 



給水栓 / 

パッキン給水栓パッキンの凸部 

正しい位置給水栓の凹部 



掃除の しかた 


、給水栓パッキンがはずれてしまったら 
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修理を依頼される前に 


下記の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常がある場合 

電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。 
修理を依頼される場合は、保証書と、本体、電源コードを販売店へご持参 
ください。（詳しくは msiumm ) 


電源スイッチを日 N に 
して約1分 iU 上たっても 
スチームび出ない。 


スチームの 出方び 
変動する。 



長期間の使用で 
スチームの 量び 減った。 


考えられる原因 


電源プラグまたは 
器具用プラグび奥まで 
差し込まれていない。 


本体び平らな面に 
置かれていない。 
本体び傾いている。 

出方は一定ではなく 
多少変動する場合び 
ありますび異常では 
ありません。 

エアコンなどの風の 
影響を受けている。 


給水タンクの水び 
な < なった。 


本体内部に 
炭酸カルシウムや 
水アカび付着している。 



電源プラス器具用 
プラグを奥まで 
しっかり差し込む。 

muisms^ 

タンクに水を 
入れる。 

本体を机など平らで 
固い場所に置ぐ。 


影響を受けない 
所に移動する。 

1日分(上本体を 
冷ましてから、タンク 
に水を入れる。 

パナソこック電工修理 
ご相談センターに 
ご相談ください。 


修理を化頼される前に 
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考えられる原因 


スチーム発生中、 

ボコボコと音びする。 



排水□から水び漏れる。 


電源プラグび異常に 
熱い。 


水び本体内で沸騰する 
音で異常ではありません。 

放電による音である 
ため異常ではありま 
せん。 


給水タンクの着脱を 
繰り返した。 


本体を傾けた。 

コンセントの差し込み 
びゆるい。 


本体内の水を捨て、 
水を入れた給水タン 
クを]度で「カチッ」 
と音びするまで押し 
込む。 

本体を水平にする。 

ゆるくないコンセント 
化使用する。 


本体の保護装置の 
作動音で、異常では 
ありません。 


作動中に「カチッ」と 
音びする。 


修理を化頼される前に 
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愛情点検1 

長年ご使用のスチー マー の点検を！ 

口 

こんな 
症状はあり 
ませんか？ 

参電源コードが異常に 
熱い。 

参本体が変形していたり、 
コゲくさい臭いがする。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止の 
ため、電源プラグを 
コンセントから抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


定格•仕様 


電源方式 

交流ま 

スチーム発生 量 

約6 mL /か 

電 源 

AC100 V 50-60 Hz 

スチーム 発生時間 

約6か 

消費電力 

290 W 

スチーム 温度 

約40で 

1 ノズル先端から\ 

\約20 cm の距離/ 

電源コードの長さ 

約1 .5 m 

スチ-ム発生待ち時間 

約1か 

質量（重量） 

約750呂 
(電源コード含む） 

給水タンクの容量 

約50 mL 

J 


定格•仕様 
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保証とアフターヴービス 必ずお守りください 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談 <ださい 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

N 

電 話 （ 

) — 

お買い上げ曰 

年月日 

修理を依頼されるとさは 

「修理を依頼される前に」 （ P 18 〜 19 ) でご確認のあと、直らないときは、まず、 
電源プラグを抜いてお買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 

•製品名 

スチー 7 — ナノケア 

•品 番 

EH - SA 31 

•故障の状況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせて 
いただきますので、おそれ入りまずび、製品に保証書を添えてご持参ください。 


保証期間：お買い上げ曰から1年間 （ただし、付属品は除く) 


•保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場 S ホ、ご要望により修理させていた 
ださまず。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

Mpn 診断•修理•調整•点検などの費用 部品および補助材料代 

MSI 技術者を派遣ずる費用 

* 補修用性能部品の保有期間医里 

当社は、このスチーマーナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持 
するための部品)を、製造打ち切り後己年保有しています。 


保 

証 

と 


ア 

フ 

夕 

I 

サ 


[ 

ビ 

ス 
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■ご転居やご贈答品などでお困りの場合は心下のお客様ご相談窓口にご相談ください。 


お客様ご相談窓□のご案内 


《「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 


•修理に関ずるご相談は • 


パナソニック電工修理ご相談センター 


(全国共通番号) 因0570-081-365 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。36已曰/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / ひかり電話などは下記の電話き号へおかけください。 

大阪巧 06-690 目-1090 

ネし幌 fiOl 1-261-6401© 名古屋 fiO 己2-己己 1-7900® 

東京巧03-日 392-7190© 福岡巧 092-622-0 日31 © 

※猜)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は脾社負担です。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソこックお客様ご相談センター 36 日日受付 9 時 〜 2 0 時 


電話 


ダイヤル 


画0120 -878-365 

た LidIdSbl •の 


《 Hi® 如 


■上記番号びご利用いただけない場合… 06 - 6907-1 187 
■FAX フリ-ダイヤル函 0120 - 878-236 

※ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 


※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


1009 


ご相談窓□における個人情報のお取り巧い 

ノけソニック株式会社およびノけソニック電工株式会社ならびにノけソニックグループ関係会社似下 r 当社」）は、お客 
様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い 
合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとさの 
ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びある場合を除き、第兰割こ個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお 
問い合わせは、ご相談し Vc だきました窓口にご連絡ください。 


会員サ仆 rCLUB Pan a sonic 」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 



パナソこック株式会社 

製造元パナソこック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 


© Panasonic Electric Works Co . ， Ltd . 2011 


保証とアフタ—サ—ビス， 
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〈無料修理規定> 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用状態で保証期間内 

に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 
買い上げの販売店にお申しつけ < ださい。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、 
お客様ご相談窓□にご柜談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様 

ご柜談窓□にご柜談 < ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記人の販売店で無料修理をお受けになれない 

場合には、お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

4. 保証期間巧でわ次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、巧下等による故障及び損傷 

(八）义が、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧、指定クトの使用電源（電圧、周波数）などによ 
る故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

( 卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、あ 
るいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持 5 A 修理の対象商品を直接お客様ご柜談窓□などに送付した場合 
の送料等はお客様の負担となります。また、化張修理等を行った場合 
には、化張料はお客様の負担となりまず。 

5. 本書は日本国内においてのみ有を力です。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

1 . お客様ごホ目談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ < 場合が 
ございまずのでご了承ください。 

《この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものです。従ってこの保証書によって、保証書を発巧してい 
る者（保証責任者）、及びそれ U かの事業者に対するお客様の法律上の権 
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓□にお間い合 
わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in Japan. 


八キリトリ線〉 























ご販売店様へ《巧欄は必ず記入しておミ度しください。 


Panasonic 


スチーマーナノケア巧証書 

本書はお買い上げの日か6下記期間中故障が発生した場合(こは本 
書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご 
記人いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して 
おります。お客様の個人情報(こ関するお問い合わせは、お買い上 
げの販売店(こご連絡 <ださい。詳細は裏面をご参照 <ださい。 


品 番 

EH - SA 31 

保証期間 

お買い上げ日から 1す問 

(ただし、付属品は除 <) 


お買い上师 


午 




曰 



八キリトリ線〉 

























